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PART III 
Stores Purchase 


Health Services Department 


TENDER NOTICES 


(1) 
No . S1 / 6670 / 2012 . 

30th January 2012. 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of Haemodialysis Machine — 4 Nos . to 
Medical College Hospital, Kozhikode. 

Superscription tender number should be specifically 
noted as S1/ 6670/ 2012 . 

PAC - 30,00, 000. 
EMD1%. 
Price of tender (in duplicate ) + ST — - 5, 063 . 

Date and time of close of sale of tender 
22 -3-2012, 3 p . m. 

Last date and time for receipt of tender form - - 
23 - 3- 2012 , 5 p . m . 


Date and time for opening of tender 
24-3- 2012, 12 noon . 

Date upto which the rates are to be firms— 
30 - 6- 2012 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode. 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ഹീമോഡയാലിസിസ് മെഷീൻ-4 എണ്ണംസപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

- ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന ക വ റിന് മുകളിൽ നമ്പർ 
എസ്1/ 6670 / 2012 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. 

അടങ്കൽ തുക - - 30 ,00,000. 
നിരതദ്രവ്യം 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - - 5,063. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 22 - 3 - 2012 , 3 മണി. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
23 - 3 - 2012, 5 മണി. 


ടെണ്ടർ അ യ യ്ക്കുന്ന ക വ റിനുമുക ളിൽ നമ്പർ 
വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് - - - 1,680 , 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് - - 450. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 28 - 3 -2012 , 3 മണി. 


ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 24 - 3 - 2012, 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി- 30 - 6 - 2012 . 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതു 
മായ വിലാസം --സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, 
കോഴിക്കോട്. 


ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
29 - 3 - 2012, 5 മണി. 

ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 30 - 3 - 2012 , 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
അവസാന തീയതി 30 -6 - 2012. 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതു 
മായ വിലാ സം - സൂ പ ണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേ ജ് 
ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


( 2 ) 


Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


| ( Sd.) 
Superintendent. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


No. S1/ 151 /2012 . 

1st February 2012. 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of the following items to Medical College 
Hospital, Kozhikode . 

Tender No. and Name of Item with Estimate Amount: 
1. No. S1 /151/2012 - Ultrasound Machine - 2 Nos. 

- 10, 00, 000 
2. No. S1 /364 /2012 - Defibrillator _ 1No. - - 85,000 . 


- നമ്പർ എസ്. 3298/ 10. 


2012 ഫെബ്രുവരി 13 . 


കോഴിക്കോട് സർക്കാർ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് 
വൈറ്റ് ബഡ്ഡ്- 20000 കി . ഗ്രാം സപ്ലെ ചെ യ്യു ന്ന തിന് 
അംഗീകൃത എജൻസികളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 
സീലു വെച്ച് ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ടെണ്ടർ 
നമ്പർ എസ്.32 98 / 10 . കാലാ വധി 1 - 4 - 2012 മുതൽ 
31- 3 - 2013 വരെ. 


EMD1 % 


Cost of tender form — 1,688 for Sl. No . 1 and 
- 450 for Sl. No . 2. 

Date and time of close of sale of tender forms — 
28 -3- 2012 , 3 p . m . 

Laste date and time for receipt of tender — 29 -3 - 2012 , 
5 p . m 

Date and time for opening of tender 
30 -3-2012, 12 noon. 

Date upto which the rates are to be firms 
30 - 6 -2012 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent , 
The Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode . 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
താഴെ പ റ യു ന്ന വ സപ്ലേ ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
- ടെണ്ടർ നമ്പരും സാധ ന ങ്ങ ളുടെ വിവ രവും 

അടങ്കൽ തുകയും : 
1. എ സ് . 1 / 15 1 / 2 0 12 - അ ൾ ടാ സൗണ്ട് മ ഷീൻ 
- 2 എണ്ണം 10, 00 ,000 . 
2, എ സ് . 1 / 3 6 4 1 2 0 12 - ഡി ഫി ( ബി ല സ ർ - 

1 എണ്ണം - - 85, 000. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 

ഒറിജിനൽ " 1,500 + 12.5 % വാറ്റ് + സെസ്സ്. 

അസ്സൽ - 750 + 12.5 % വാറ്റ് + സെസ്സ്. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 19 - 3- 2012 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 

പൂരിപ്പിച്ച ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും -- 22 - 3- 2012 വൈകുന്നേരം 3 മണി. 
-- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 22 - 3- 2012 
വൈകുന്നേരം 4 മണി. 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ സൂപ്രണ്ട്, ഗവ . മാനസിക 
ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 16 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ 
ലഭിക്കേണ്ടവർ മതിയായ പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് സ്വന്തം 
മേൽവിലാസം എഴുതിയ കവർ സഹിതം അപേക്ഷിക്കേണ്ട 
താ ണ് . വൈകി കിട്ടുന്നതും നിര ത ദ വ്യം , ( പാഥ മിക 
ഉടമ്പടി എന്നിവ അടക്കം ചെയ്യാത്തതുമായ ടെണ്ടറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
- ദ ർ ഘാസുകൾ സൂപണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് മാന സിക 
ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 16 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയക്കേണ്ടതാണ്. - 100 - ന്റെ സർക്കാർ മുദ്രപത്രത്തിൽ 
തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
( ഉടമ്പടിയുടെ മാതൃക ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ അവസാന 
താളിൽ ലഭ്യമാണ്.) 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെതന്നെ 
തള്ളിക്ക ള യാ നോ , മര വിപ്പിക്കുവാനോ ഉള്ള പരിപൂർണ്ണ 
അ ധി കാരം സൂപ ണ്ടിൽ നിക്ഷി പ് ത മാ ണ് . കൂടു തൽ 
വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. 
ഗവ . മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, 

( ഒപ്പ്) 
കോഴിക്കോട്. 

സൂപ്രണ്ട്. 


